96                                         Mehrwellige Strome.
Sieht man davon ab und betrachtet R als konstant, so ist
P cos <p = RJ =R V2J** = Y^Px'2 cos2 cpH ,
und              P sin <p — l/Z'P^ 2 sin2 cp* .
Der Blindwiderstand JT = —--^-weicht  stets  von   dem  Wert
e/
fiir die Grundfrequenz mehr oder weniger ab, auch wenn R, L und C als konstant betrachtet werden.
Fiir einen induktiven Stromkreis ist
Daher
y        Px sin 9?x
Dagegen ist
P sin <p = V^ (P« sin ^f, daher              X =
Die Abweichung, die durch den Wurzelausdruck gegeben ist ist meistens nicht groO.
Bei einem Stromkreis mit Widerstand und Kapazitat ist dagegen der Fehler groBer, es wird
worin XG = —- der Blindwiderstand fiir die Grundperiodenzahl ist.
Analog definiert man
J
~=2/ = der resultierende Scheinleitwert,
N     J cos <p -s=—-— = 0 = der resultierende Wirkleitwert,
— g =— — = 6 = der resultierende Blindleitwert. Wahrend nach der Definition des Leistungsfaktors
PJ COS (p = Z"PX e/x COS <pHPJ cos cp .
